— FRANUDSZER MULI 


emerytowany urzędnik c. k. Dyrekcyi Skarbu, 


przeżywszy lat 62, po długićj a dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakramientami, 
- dnia 14. Października 1878 r. zasnął w Panu. 


a a © 
W smutku pozostała żona z familig, zapraszają Przyjaciół, Kolegów zmarłego i pobożną Publicz- 


ność, na wyprowadzenie zwłok we Srodę dnia 16. b. m. o godz. 4 po południu zpod Nr. 262 przy 
ulicy Sławkowskićj wprost na cmentarz, | 


Kraków, — w drukarni Uniwersyteckiej. 


de wow. 


